ANTONI 


CHYTROWS 


MGR CHEMII 
Wieloletni pracownik Instytutu Farmakologii Akademii Medycznej w Krakowie, 
Czlowiek prawy i wielkiej dobroci. 


UKOCHANY PRZEZ NAS WSZYSTKICH BRAT I WUJEK 


przeżywszy lat 73, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 25 grudnia 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 7 stycznia 1988 roku 
o godz. 10.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRY, BRAT I RODZINA 


